60 Une cuve à farces |)arfillél(!,s et à section carrée est divisée en deux 
compartiments |)ai' um- lame à faces parallèles suivant la diagonale. 
Dans un des coni|)artimonts on place de l’eau pure (n = dans l’autre 
une solution (n = 1 .ttf)?). Un faisceau parallèle de lumière monochro¬ 
matique tombe nonualenK.mt sur une face de la cuve. Calculer la dé¬ 
viation du faisceau énnu’gent par rapport à la direction incidente. 
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